Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że 4 września 2016 roku zmarł 


Profesor Adam Bielański 


emerytowany profesor zwyczajny Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
profesor honorowy UJ, prorektor UJ ds. nauki (1966—1968). 


Wybitny polski chemik, twórca krakowskiej szkoły katalizy heterogenicznej. 
Autor wielu prac z dziedziny chemii oraz najlepszego polskiego 


podręcznika akademickiego do chemii organicznej. 


Związany z Uniwersytetem Jagiellońskim od 1962 roku. Pełnił funkcje kierownika Katedry 
i Zakładu Chemii Nieorganicznej oraz dyrektora Instytutu Chemii. 


Prorektor AGH ds. nauczania (1951—1955). Organizator Wydziału Mineralnego AGH, 
dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej 1 Ceramiki. 


Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności. 
Od 1983 roku profesor Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie. 


Doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Wrocławskiego. 


Odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, 


Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem ,,Merentibus”, 
Złotym Medalem „Plus Ratio Quam Vis”, Brązowym Medalem „Cracoviae Merenti”, 
Medalem im. J. Śniadeckiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. 


Wspaniały człowiek i znamienity wykładowca, ceniony przez wiele pokoleń młodzieży 
akademickiej. Mistrz i przyjaciel swych uczniów, w szczególności młodych chemików. 


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 16 września 2016 roku, 


o godz. 14.00 na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie. 
Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają 
Rektor, Senat, Dziekan i Rada Wydziału Chemii 
oraz cała Społeczność Akademicka 


Uniwersytetu Jagiellońskiego 


